True Ring Size — recenzja: czy miarka do pierścionków w telefonie wystarczy do zakupu online?
Miarka do pierścionków działająca offline, kalibrowana kartą bankową i przeliczająca sześć systemów rozmiarów. Porównana z trzema realnymi rywalami.
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True Ring Size to darmowa, działająca offline miarka do pierścionków na iPhone'a i Androida, która zamienia ekran w przymiar. Połóż pierścionek na szkle albo dosuń dwie prowadnice do palca, skalibruj raz kartą bankową i odczytaj wynik w rozmiarach amerykańskich, brytyjskich, unijnych, japońskich, chińskich i rosyjskich — w pliku o rozmiarze 30,7 MB, którego wpis w Google Play deklaruje brak zbierania danych.
Ujawnienie: AppStoryo jest prowadzone przez studio, które tworzy True Ring Size. Poniższe porównanie opiera się na publicznie weryfikowalnych kryteriach i wymienia realne alternatywy.
Co tak naprawdę mierzy True Ring Size?
Średnicę wewnętrzną w milimetrach i nic więcej. Każdy rozmiar pierścionka to etykieta przypisana do okręgu o określonej średnicy wewnętrznej, więc True Ring Size mierzy ten okrąg na ekranie, a potem wyszukuje etykietę. Pokazuje średnicę i obwód razem, w milimetrach i w calach, dzięki czemu ogłoszenie podane w którejkolwiek z tych jednostek pasuje bez przeliczania.
Krok regulacji wynosi 0,05 mm, na tyle drobny, że granicę wyznacza metoda pomiaru, a nie sterowanie. Wersja na iOS waży 30,7 MB, działa od iOS 13.0 i jest wymieniona dla 130 modeli urządzeń. Pobierz True Ring Size na iPhone'a albo na Androida.
Dlaczego True Ring Size prosi o kalibrację kartą bankową?
Ponieważ telefon nie wie, jak duże są jego własne piksele w milimetrach. Android udostępnia gęstość logiczną, która — słowami samej platformy — jest współczynnikiem skali, gdzie jeden piksel niezależny od gęstości odpowiada jednemu pikselowi na ekranie o około 160 dpi. To przybliżenie z założenia, co opisują przewodnik Androida po gęstościach ekranu oraz dokumentacja DisplayMetrics.
Wystarczy rozrzut wśród iPhone'ów. Dane techniczne Apple podają dla iPhone'a 16 460 ppi, a dla iPhone'a 11 326 ppi, więc okrąg narysowany na stałej liczbie pikseli jest na jednym ekranie o 41 % szerszy niż na drugim. Kalibracja usuwa zgadywanie: raz dopasowujesz przedmiot o znanym rozmiarze, a każdy późniejszy odczyt jest skalowany z tego pomiaru, a nie z kategorii producenta.
Karta nadaje się dlatego, że jej rozmiar jest normą, a nie zwyczajem. Dokument 9303 część 5 organizacji ICAO ustala kartę ID-1 na 85,60 mm na 53,98 mm. True Ring Size przyjmuje też baterię AA lub AAA, jeśli karty nie ma pod ręką.
Jak dokładna jest naprawdę miarka na ekranie?
Na tyle, by na jej podstawie zamawiać — i aplikacja mówi to sama, zamiast zostawiać odkrycie użytkownikowi. Przed kalibracją opisuje odczyt wprost na ekranie:

Przybliżone — na podstawie oszacowania z Twojego wyświetlacza. Skalibruj kartą, by uzyskać dokładność.
Ta uczciwość jest warta więcej niż obietnica precyzji. Sufit wyznacza przedmiot odniesienia, a nie oprogramowanie: ta sama specyfikacja ICAO dopuszcza dla karty ID-1 tolerancję plus minus 0,75 mm na każdym wymiarze, więc kalibracja może odziedziczyć blisko milimetr błędu, zanim pierścionek w ogóle zostanie położony. Zmierzenie dwa razy, oboma trybami, pokazuje, czy mieścisz się w tym paśmie.
Szkła ochronne, telefon trzymany pod kątem i pierścionek szerszy niż ekran popychają odczyt w tę samą stronę — na zewnątrz. True Ring Size w Google Play pokazuje dla tego ostatniego przypadku osobne ostrzeżenie i odsyła do metody palca.
Czym różni się tryb pierścionka od trybu palca?
Tryb pierścionka to porównanie, tryb palca to oszacowanie. W trybie pierścionka kładziesz na szkle pierścionek, który już pasuje, i rozsuwasz okrąg, aż krawędzie się zgodzą: mierzysz sztywny przedmiot względem skalibrowanego ekranu. W trybie palca przesuwasz dwie prowadnice do krawędzi palca na wysokości kostki.
Aplikacja przyznaje, że druga metoda jest bardziej miękka, i wyjaśnia na ekranie dlaczego: palec jest miękki i owalny, więc mierz na kostce, a nie na opuszku, i sprawdzaj w zakładce pierścionka, gdy tylko istnieje pasujący pierścionek. Tryb palca to metoda na prezent-niespodziankę, tryb pierścionka na całą resztę.
Między jakimi systemami rozmiarów przelicza True Ring Size?
Sześcioma: USA i Kanada, Wielka Brytania i Australia, UE i ISO, Japonia, Chiny oraz Rosja. Przelicznik działa w obie strony — wpisz rozmiar, który znasz, albo przeszukaj pełną tabelę według rozmiaru lub milimetrów — dzięki czemu brytyjski rozmiar od jubilera i japoński z ogłoszenia importowego prowadzą do tej samej średnicy.
Rozmiary zapisują się na osobę, rękę i palec, z adnotacją, czy pochodzą z metody pierścionka, z metody palca, czy zostały wpisane ręcznie. Przy pierścionku zaręczynowym ta adnotacja znaczy więcej niż liczba: mówi później, na ile można jej ufać. True Ring Size w App Store trzyma to wszystko na urządzeniu.
Kiedy True Ring Size jest złym narzędziem?
Gdy pierścionek nie jest gładką obrączką. Szerokie obrączki i profile comfort fit wymagają rozmiaru większego niż zmierzony, a aplikacja tego nie modeluje; jubiler tak. Przy spuchniętej lub zmienionej artretycznie kostce fizyczny przymiar noszony przez dzień bije każdy pojedynczy odczyt.
To złe narzędzie również wtedy, gdy potrzebujesz interfejsu w swoim języku: wpis w App Store jest wyłącznie po angielsku, wobec sześciu języków jednego rywala i ośmiu drugiego. Nie nadaje się też do mierzenia bransolet ani tam, gdzie i tak potrzebny będzie pomiar profesjonalny.
Jeszcze jedno zastrzeżenie: to wersja 1.0, z jedną oceną w App Store i ponad 50 pobraniami w Google Play. Nie stoi za nią jeszcze żaden zasób doświadczeń użytkowników.
Której miarki do pierścionków naprawdę użyć?
Trzy realne alternatywy, wszystkie darmowe do pobrania, wszystkie sprawdzone na żywych wpisach w App Store 23 września 2026 roku.
Wybierz Ring Sizer by Jason Withers, jeśli chcesz nie tylko mierzyć, ale i kupować
	Uniqo Lab FZC, wersja 4.0.6 z 13 sierpnia 2026, ocena 4,5 z 6813 ocen — zdecydowanie największy zbiór opinii w kategorii.
	Dołącza katalog biżuterii, kanał na Instagramie i formularz zapytania, który trafia mailem do doradców sprzedawcy.
	Zlokalizowana na sześć języków, wobec jednego w True Ring Size.
	Jej własny wpis podaje cenę tego wszystkiego: brak reklam to płatna subskrypcja, a plik waży 80,4 MB.

Wybierz Ring Sizer - Size Measure App, jeśli chcesz mierzyć na Apple Watchu
	LightApps OU, wersja 2.3.5 z 5 grudnia 2025, ocena 4,2 z 2400 ocen.
	Wpis reklamuje obsługę Apple Watcha, której żadna z pozostałych nie oferuje.
	Osiem wymienionych języków — najszerzej z całej czwórki.
	Jest też zdecydowanie najcięższa: 224,5 MB, około siedem razy więcej niż True Ring Size.

Wybierz Ring Sizer Tool, jeśli wystarczy dopracowane narzędzie do jednego zadania
	Appcano LLC, wersja 1.0.7 z 22 stycznia 2026, ocena 4,7 z 607 ocen — najwyższa średnia z tej trójki.
	68,1 MB, tylko po angielsku, skupiona wyłącznie na mierzeniu.
	Jej własny wpis mówi, że pełna funkcjonalność stoi za roczną subskrypcją odnawianą automatycznie.

Wybierz True Ring Size, jeśli ani pieniądze, ani dane nie mają się ruszyć
	Darmowa, bez subskrypcji, bez zakupów w aplikacji i bez reklam, więc żadna funkcja nie jest wstrzymana.
	Działa bez żadnego połączenia z siecią; sekcja bezpieczeństwa danych w Google Play deklaruje brak zbierania i brak udostępniania danych.
	30,7 MB, a wystarczy iOS 13.0 — najniższy próg sprzętowy z całej czwórki.
	Kalibracja kartą ID-1 lub baterią AA, krok 0,05 mm i sześć systemów rozmiarów łącznie z rosyjskim, który pozostałe pomijają.

Gdyby liczyły się tylko oceny, Jason Withers wygrałby liczbą, a Ring Sizer Tool średnią. True Ring Size wygrywa w dwóch rzeczach, których ocena nie pokaże: nic nie jest płatne i nic nie opuszcza telefonu. Pobierz True Ring Size na iPhone'a albo weź ją z Google Play.
True Ring Size: odpowiedzi na Twoje pytania
Czy True Ring Size jest darmowa?
Tak, w ścisłym sensie: bez subskrypcji, bez zakupów w aplikacji i bez reklam, więc żaden tryb pomiaru ani żadne przeliczenie nie są wstrzymane. Dwie z trzech porównywanych tu alternatyw stawiają za płatnością cykliczną albo brak reklam, albo pełny zestaw funkcji.
Czy True Ring Size działa bez internetu?
Tak. Każdy pomiar, przelicznik i zapisany rozmiar są liczone i przechowywane na urządzeniu, więc aplikacja działa w trybie samolotowym. Sekcja bezpieczeństwa danych w Google Play deklaruje brak zbierania danych i brak udostępniania ich stronom trzecim.
Jak skalibrować ekran?
Otwórz ustawienia, połóż płasko dowolną kartę bankową na ekranie w pionie i rozciągnij ramkę, aż pokryje się z kartą krawędź w krawędź. Bateria AA lub AAA zadziała tak samo. Robi się to raz na urządzenie.
Dlaczego za każdym razem wychodzi inny rozmiar?
Zwykle winny jest palec, nie aplikacja. Palce puchną od ciepła, soli i wysiłku, więc wieczorny odczyt z kostki różni się od porannego. Powtórz na skalibrowanym ekranie, mierz kostkę, a nie opuszek, i sprawdź krzyżowo trybem pierścionka.
Czy mogę mierzyć bez pierścionka?
Tak, po to jest tryb palca. Przesuń dwie prowadnice do krawędzi palca na wysokości kostki i odczytaj rozmiar. Aplikacja sama ostrzega, że palec jest miękki i owalny, więc metoda pozostaje przybliżona.
Między jakimi systemami krajowymi przelicza?
USA i Kanada, Wielka Brytania i Australia, UE i ISO, Japonia, Chiny oraz Rosja, w obie strony. Przeszukaj pełną tabelę według znanego rozmiaru albo średnicy w milimetrach i ustaw system domyślny, aby każdy odczyt pojawiał się w tym, w którym zamawiasz.
Czy to wystarczy, by zamówić pierścionek zaręczynowy online?
Dla gładkiej obrączki, na skalibrowanym ekranie i sprawdzonej względem pierścionka, który już pasuje, to rozsądna podstawa zamówienia online. Przy szerokiej obrączce lub profilu comfort fit niech potwierdzi to jubiler: poszerzenie kosztuje mniej niż zwrot.
Na jakich telefonach działa True Ring Size?
Na iOS wymaga wersji 13.0 lub nowszej i jest wymieniona dla 130 modeli, co obejmuje iPhone'y sprzed kilku generacji. Wersja na Androida jest w Google Play. Każde urządzenie działa lepiej po kalibracji, bo gęstość ekranu różni się ogromnie między modelami.
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